Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenne) 
Uniwersytetu Jagiellonskiego 


z głębokim żalem zawiadamia, ze dnia 1 października 2011 roku 
w trakcie podróży służbowej zmarł w Luksemburgu 


S.p. 
Prof. dr hab. Wojciech Chełmicki 


Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni pracow- 
nik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, kierownik Za- 
kładu Hydrologii, członek i współpracownik wielu międzynarodowych 
i krajowych organizacji naukowych, Nauczyciel Akademicki i Wycho- 
wawca wielu pokoleń geografów, wspaniały Człowiek, nasz bliski Kolega 
i Przyjaciel. 


Dyrekcja i Pracownicy 
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 


